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PART III 
Stores Purchase 


Insurance Medical Services Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എഫ്4 - 4692/ 2013 / ഡി . ഐ . എം .എസ്. 

2014 ഡിസംബർ 5, 


ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ 
പ്രവർത്തി ക്കു ന്ന നെടു മ്പ ന , ചാക്ക , അഞ്ചൽ, പാല , 
ചെറുവണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇ .എസ്. ഐ . 
ഡിസ്പെൻസറികളിലേക്ക് ക്യാഷ് ചെസ്റ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിന് അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തി 
ലുള്ള മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുള്ള 
വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1. ഇ .എസ്. ഐ . ഡിസ്പെൻസറി, നെടുമ്പന 
2. ഇ .എസ്. ഐ . ഡിസ്പെൻസറി, ചാക്ക 
3. ഇ .എസ്. ഐ . ഡിസ്പെൻസറി, അഞ്ചൽ 
4. ഇ .എസ്. ഐ . ഡിസ്പെൻസറി, പാല 
5. ഇ .എസ്. ഐ . ഡിസ്പെൻസറി, ചെറുവണ്ണൂർ 
6. ഇ .എസ്. ഐ . ഡിസ്പെൻസറി, കാസർഗോഡ് 
അടങ്കൽ തുക - 7 2,85,000. 
നിരതദ്രവ്യം ? 2, 850 
ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 600. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 300. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും- 14- 1- 2015, 3 മണി. 


ദർഘാസ് നമ്പർ ഡി . ഐ . എം .എസ്. റ്റി.എൻ. 03 / 2014-15. 
ഐറ്റം ക്യാഷ് ചെസ്റ്റ് 

ഇനംതിരിച്ചുള്ള വിവരണം - ഗോദ്ജ് മാട്രിക്സ് സേഫ് 
2414 - 6 എണ്ണം 
വിവരണം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ (1 വീതം) 


- 12 , 


അംഗീ കൃത വിത ര ണ ക്കാരോ ഏജന്റോ ആണ് 
വിത ര ണം ചെയ്യു ന്ന ത ങ്കിൽ സ്ഥാപ ന ത്തിന്റെ 
authorization letter ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ട 
താണ്. 


13 . 


14 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 1 - 2015 , 2 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 1- 2015, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി. 

- ഇൻ ഷ്വ റൻ സ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീ സ സിന്റെ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പണമായി നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടി 
വിലയ്ക്ക് പുറമെ ? 50 കൂടി മണിയോർ ഡറായി നൽകി 
തപാൽ മുഖാന്തിരമോ ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 
ടെണ്ടറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ചെസ്റ്റ് നെടുമ്പന, 
ചാക്ക , അഞ്ചൽ, പാല , ചെറുവണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് 
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇ .എസ്. ഐ . ഡിസ്പെൻസറിക 
ളിൽ സപ്ലെചെയ്യേണ്ടതാണ്. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന വില 
എല്ലാവിധ നികുതികളും ഡ്യൂട്ടികളും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 
ചാർജുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായിരിക്കണം. 
മുകളിൽ കാണിച്ച പ്രകാരമുള്ള നിരതദ്രവ്യം ഡയറക്ടർ, 
ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ്, തിരുവനന്ത 
പുരം- ന്റെ പേരിൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നെടു 
ത്തതും തിരുവനന്തപുരത്തു മാറാവുന്നതുമായ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഫോറത്തി 
നൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ഫോറവും മറ്റ് രേഖകളും ഒരു 
കവറിനുള്ളിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് ടെണ്ടർ നമ്പരും 
ടെണ്ടർ നൽകേണ്ട തീയതിയും കവറിന്റെ പുറത്തെഴുതി 
ഡയറക്ടർ, ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ്, 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന അഡ്രസിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരി 
ക്കുന്ന തീയതിയും സമയത്തിനും മുമ്പായി എത്തിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


പർച്ചേ സി നാ യി തെര ഞ്ഞ ടു ക്കുന്ന സ്ഥാപനം 
കോൺട്രാക്ട് തുകയുടെ 5 ശതമാനം സെക്യൂരിറ്റി 
ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതാണ്. 
സ്റ്റോർ പർച്ചേസ്റൂൾ/ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് 
നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത അനുസൃതമല്ലാത്തെ ടെണ്ടർ 
ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
സ്റ്റോർ പർച്ചേസ്റൂൾ പ്രകാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
അധികാരിക്ക് കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ടെണ്ടർ 
സ്വീകരിക്കു ന്ന തിനോ തള്ളിക്കളയുന്നതിനോ ഉള്ള 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. 


15 . 


No. E4- 4692/ 13 /DIMS . 


5th December 2014 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Cash Chests to ESI Dispensaries, from original 
manufacturers or Approved /Authorised agencies subject 
to the conditions mentioned herewith . 


- 4 . 


6 . 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില തിരികെ നൽകുന്നതല്ല . 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ അല്ലാത്തതും ആവ ശ്യ മായ 
നിരതദ്രവ്യമില്ലാത്തതുമായ ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിക്കും സമയത്തിനും 

ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
- 5 . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിലും കേരള പർച്ചേസ് മാന്വലിലും 

പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
പർച്ചേസ് ഓർഡർ തീയതി തൊട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തി 
നകം ക്യാഷ്ചെസ്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
- ക്യാഷ് ചെസ്റ്റുകൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 
എത്തിച്ച് സ്ഥാപിച്ച് നൽകേണ്ടത് സപ്ലയറുടെ ഉത്തരവാ 

ദിത്വവും ചുമതലയുമാണ്. 
8. സപ്ലേ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ചെസ്റ്റ് പുതി യ തായി 

നിർമ്മിച്ചവയായിരിക്കണം. റീ -കണ്ടീഷൻ ചെയ്തവ 
ആയിരിക്കരുത്. 
സാ ധ ന ങ്ങ ൾ നല്ല കണ്ടീ ഷ നിൽ സ്ഥാപിച്ച് അ വ 
ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കു ന്ന തായി കണ്ടെത്തി ഒരു 

മാസത്തിനകം പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നതാണ്. 
10 . ടെണ്ടർ നൽകുന്ന സ്ഥാപനം തങ്ങളുടെ സ്ഥാപ ന 

ത്തിന്റെ രജി സ് ടേ ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, TIN /TAN 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ നൽകേണ്ടതാണ്. 
ഈ ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ 
കൂടു തൽ/ കുറവ് വരു ത്തു ന്ന തിന് പർച്ചേസ് 
ഓഫീസർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. 


Tender No . DIMS/ TN -3 /2014 - 15 . 
Item — Cash Chest. 
Specification — Godrej Matrix Safe 2414 — 6 Nos . 
Place . where the item to be supplied (One for each ) 
( 1) ESI Dispensary - Nedumbana 
(2 ) ESI Dispensary -- Chackai 
(3 ) ESI Dispensary - Anchal 
( 4) ESI Dispensary Pala 
( 5) ESI Dispensary - Cheruvannoor 
(6 ) ESI Dispensary - Kasargod 
Total Eastimate Cost (PAC) - 1 2, 85, 000 . 
Earnest Mony Deposit 3 2 ,850 . 
Cost of tender form : 

Original 600 . 

Duplicate X 300. 
Last date and time of issued of tender forms 
14 -1- 2015, 3 p . m . 

Last date and time of submission of tender 
- 15-1 - 2015, 2 p . m . 

Date and time of opening the tender -- 15 - 1 -2015 , 
3 p . m . - 

Tender forms can be obtained either directly from the 
Office of the Director of Insurance Medical Services, 
Thiruvananthapuram on payment of its actual cost or on 
post by paying * 50 (Rupees fifty only ) plus the cost of 
Tender form mentioned above by way of money order, for 
getting the form through post. 


11 . 


Conditions 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എഫ്4 - 11415 / 14 / ഡി. ഐ . എം .എസ് . 

2014 ഡിസംബർ 3. 
ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് വകു പ്പിന് 
കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും ഫോർട്ട് കൊച്ചി 
യിലുള്ള സബ് സ്റ്റോറിലും താഴെ പറയുന്ന പ്രത്യേക വിവര 
ങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി വാക്ക്- ഇൻ- കോൾഡ് റൂം സ്ഥാപിക്കു 
ന്നതിന് അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരാടിസ്ഥാനത്തി 
ലുള്ള സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1. The item should be supplied to ESI Dispensary, 

Nedumpana , Chackai, Anchal, Pala , Cheruvannoor 
and Kasargod . The cost of items should be 

inclusive of all Taxes, duties and delivery charges etc. 
2 . The Earnest Money Deposit shown above should 

be in form of Demand Draft drawn from a 
nationalised bank in favour of the Director, 
Insurance Medical Services, Thiruvananthapuram 
(Payable at Thiruvananthapuram ). This should be 

furnished along with duly filled up Tender Form 
3. The cover containing tender and other documents 

shall be sealed and kept in a single cover scribed 
with tender number due date and time. The cover 
thus prepared shall reach to the Director, Insurance 
Medical Services, Thiruvananthapuram on or before 

the due date and time specified . 
4. The Cost of Tender forms once paid will not be 

refunded . Tenders not in prescribed form and with 
inadequate Earnest Money Deposit are liable to be 
rejected . Tender received after the specified date 

and time will not be accepted on any account. 
5 . All other conditions mentioned in the Tender Form 

and Kerala store purchase mannual are applicable 

to this tender. 
6 . Delivery shall be made within 30 days from the 

date of issue of the purchase order. 
7. The item should be delivered /installed at the ESI 

Dispensaries ie . Nedumbana , Chackai, Anchal, Pala , 
Cheruvannoor , Kasargod as the case may be at the 

risk and Cost of the supplier. 
8 . The Cash Chests must be newly manufactured 

items and not a reconditioned one . 
Payment will be made within one month from the 
date of receipt of equipment in good conditions/ 
installation of equipment and its satisfactory 

functioning. 
10 . The bidden shall furnish attested copy of their 

Registration Certificate , TIN and TAN Certificate 

etc. issued by the competent authority. 
11. The undersigned reserved the right to increase or 

decrease the quantity specified . 
12 . The firm should submit the authorisation letter 

along with tender if it is supplied through 

authorised agent/distributor. 
13 . The successful bidder shall deposit a sum 

equivalent to 5 % of the value of the contract as 

security deposit. 
14 . The tender which violates the Store Purchase 

Rules/Kerala Financial Code will be rejected . 
15. The undersigned reserves the right to accept or 

reject the tender without assigning any reason 
thereof as provided under Store Purchase Rules . 


കമ വിവരണം 

കോൾഡ് റൂം പ്രത്യേക 
നമ്പർ 

അളവുകൾ വിവരണം 
കോൾഡ് റൂം നിർമ്മിക്കാൻ 2.8 മീറ്റർ X 4.15 മീറ്റർ X 
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറിയുടെ 3 മീറ്റർ ( Ht) 
പുറമെയുള്ള അളവ് 
അന്തരീക്ഷ താപനില 38 to 40 ഡിഗ്രി 

സെൽഷ്യസ് 
റൂമിലെ താപനില 2 -8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 

പ്രോഡക്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫാർമ പ്രോഡക്ട്സ് 
താപനില 
പ്രോഡക്ട് ഇൻകമിംഗ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 
ടെമ്പറേച്ചർ 
പ്രോഡക്ട് ഇൻകമിംഗ് - 600 ലിറ്റർ 
ക്വാണ്ടിറ്റി/ ഡെ 
പുൾ ഡൗൺ ടെ 14 -16 മണിക്കൂർ 
റ്റഫിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ആന്റ് ആർ. യു . എ . എച്ച്. 01512 / 
മോഡൽ 

ആർ 22, സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പ്, 

എയർകൂൾഡ് 
ടോട്ടൽ റഫ്രിജറേഷൻ 15000 ബി. ടി . യു ./എച്ച്.ആർ. 
കപ്പാസിറ്റി 

ർ 2 - 8 ഡിഗ്രി സി റൂം 
ടെമ്പറേച്ചർ ആന്റ് 

ഡെഗ് ആംബിയന്റ് 
ഡോർ ഓപ്പണിംഗ്/ ഡെ 8- 10 
ഇൻസുലേഷൻ 

പി ഫാബ് മോഡുലാർ 
പി. യു . എഫ്. പാനൽ സ് 


- 


തിക്ക്നസ് ഓഫ് 

60 എംഎം 
ഇൻസുലേഷൻ 
ലാമിനേഷൻ ഓഫ് പി . പി . ഇൻസൈഡ് 
പാനൽസ് ( വാൾ ആന്റ് ആന്റ് പി . പി . 
സീലിംഗ് 

ഔട്ട്സൈഡ് 
14. ഫ്ളോർ ഇൻസുലേഷൻ പി. യു .എഫ്. സ്ലാബ്സ് 

വിത്ത് അലുമിനിയം 

ചെകോർഡ് ഷീറ്റ് 
15 . ഡോർ ഡീറ്റയിൽസ് ഫ്ളഷ് ടൈപ്പ് സെൽഫ് 

ക്ലോസിംഗ് സ്വിംഗ് ഡോർ 
വിത്ത് എസ്. എസ്. 
ലാമി നേ ഷൻ ഓൺ 
ഇൻസെഡ്ആന്റ് പി . പി . 
ഓൺ ഒട്ട് സൈഡ് 
60 എം . എം . തിക്ക് 34 x78 " 
ക്ലിയർ ഓപ്പ ണിംഗ്. 
ആക്സ സ സറീസ്: ആന്റി 
കണ്ടൻ സേ ഷൻ ഡോർ 
ഹീറ്റർ, പാഡ് ലോക്ക്, 
പോസി സീൽ ക്ലോഷർ, 
ഫ ഷ ൻ സേഫ്റ്റി 

റിലീസ് നോബ് 1 നമ്പർ 
16. ഇന്റേണൽ ലൈറ്റിംഗ് 1 നോസ് പാവൈഡസ് 


Directorate of Insurance , 

Medical Services, 
Thiruvananthapuram - 14 . 


DR. M. BEENATH , 
Director of Insurance 
Medical Services . 


Sl. 


Description 


Specification of 

Cold room 


No. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - ഡി. ഐ . എം .എസ്. ടി .എൻ.- 1/ 2014- 15. 
ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില ( ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ); 

ഒറിജിനൽ ? 2,100. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 1,100. 


ധ 


ടെണ്ടർ ഫോറം കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 1- 2015, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം സമർപ്പിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 7 -1- 2015 , 2 മണി. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 1- 2015, 3 മണി. 


- അംഗീകൃത വിതരണക്കാരോ ഏജന്റോ ആണ് മേൽ 
വിവരിച്ച പ്രത്യേക വിവരണമനുസരിച്ച് വാക്ക്- ഇൻ- കോൾഡ് 
റും സ്ഥാപിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധികാരപത്രം 
( Authorised letter) ടെന്ററിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിന് പുറത്ത് നമ്പരും ടെണ്ടർ 
തുറക്കുന്ന തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

നിശ്ചിത തീയതിയും സമയത്തിനും ശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ടെണ്ട റൂ കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . സപ്ലേ ഓർഡർ 
തീയതിക്ക് ശേഷമുള്ള 45 മുതൽ 60 വരെയുള്ള ദിവ സ 
ങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരമുള്ള വാക്ക്- ഇൻ 
- കോൾഡ് റൂം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ കാലയളവ്. 


- ഇൻഷ്വറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസിന്റെ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ 
നിന്നും നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ { 50 മണി യോർ ഡർ 
മുഖേനയോ ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 
മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യം ഇൻഷ്വറൻസ് 
മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസിന്റെ പേരിലെടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
പർച്ചേസിംഗ് ഓഫീസർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ( ഒരു ശതമാനം) 
മിനിമം നിര തദവ്യം ഇല്ലാത്തതോ മതിയായ തുകയ്ക്ക് 
അല്ലാത്തതോ ആയ ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾ/ ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് നിബന്ധനകൾ 
പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തുകകൾ 
എല്ലാ ടാക്സ് സു കളും ഡ്യൂട്ടികളും ടാൻസ് പോർ ട്ടേ ഷൻ 
ചാർജ്ജുകളും ഉൾപ്പെടുന്നവയായിരിക്കണം. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുൻപ് വരെ 
ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കാം. 

സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾ പ്രകാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
അ ധി കാ രി ക്ക് | പർച്ചേസ് ഓഫീസർക്ക് ടെണ്ടർ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ തള്ളിക്കളയുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം 
അന്തിമമായിരിക്കും. പർച്ചേസ് നടത്തുന്നത് കർശനമായും 
സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂളിന് വിധേയമായിരിക്കും. 


1 | Dimensions ( External ) 2.8 m X 4.15 mx 

3m ( Ht) 
Ambient Temperature 38 to 40 Deg C 

Room Temperature 2 -8 Deg C 
4 Product to be stored Pharma products 

Product incoming 25 Deg C 
Temperature 
Product incoming 600 litres 
quantity per day 
Pull down time 14- 16 hours 
Refrigeration system RUAH 01512/R22 
and model 
Total refrigeration 15000 BTU / Hr @ 2 - 8 
capacity 

Deg C Room 
temperature & 38 Deg 

Ambient 
10 Door opening/Day 8- 10 
11 Insulation 

Pre- fab modular PUF 

panels 
Thickness of Insulation 60mm 
Lamination of panels PP Inside and PP 
(Wall & Ceiling ) outside 
Floor Insulation PUF slabs with 

Aluminium chequered 

sheet 
15 Door details 

Flush type self closing 
swing door with SS 
lamination on inside 
and PP on outside 60 
mm thick 34 " x 78 " 
clear opening 
accessories - Anti 
Condensation door 
heater, padlock posi 
seal closure , Human 
safety release knob 1 

no s 
16 Internal Lighting 1 Nose provides 

Tender No. -DIMS/TN-1/ 2014- 15. 
Cost of tender form ( Including tax): 

Original 7 2,100. 

Duplicate 7 1,100 . 
Last date and time of issue of tender forms , 
6 -1 - 2015 , 3 p . m . 

Last date and time of the submission of tender 
7-1 -2015 , 2 p . m . 

- Date and time of the opening of tender - 7 - 1.- 2015, 
- 3 p . m . 

The firm should submit the authorisation letter along 
with tender if it is installed through authorised agent/ 
distributor. Authorisation letter if need got confirmed from 
original dealer before finalising the tender. The number 
and date of opening of the tender should be 
superscribed on the envelope containing the tender. 


No. F4- 11415/14/DIMS . 


3rd December 2014 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
installation of Walk - in -Cold Room as specified below , for 
the Central Medical Store , Thiruvananthapuram and Sub 
store, Fort Cochin of Insurance Medical Services 
Department. 


Tender received after the prescribed date and time 
will not be accepted . The minimum period for the 
installation of Walk - in -cold Room should be 45 to 60 
days, from the date of work order issued . 

Tender forms can be obtained either direct from the 
Office of the Directorate of Insurance Medical Services on 
payment of its actual cost by cash /money order or by 
paying 50 (Rupees fifty only ) additionally . Over and 
above the cost of tender forms Earnest Money Deposit 
1 % of the total cost of the installation of Walk -in - cold 
room will have to be produced in the form of Demand 
Draft taken in favour of the Director of Insurance Medical 
Services and submitted along with the filled tender forms 
as laid down in general conditions of Store Purchase 
Rules and KFC . Filled tender forms without Earnest 
Money Deposit or inadequate Earnest Money Deposit 
will be rejected summarily . Any doubt regarding these 
issue can be got clarified from the officer before filling 
the tenders. So incomplete tender or tenders that violates 
Store Purchase Rules will be rejected . In short, tender 
forms will be available from the day once notification / 
advertisement appearing in the Newspaper /Government 
website /Gazette as the case may be. The prices quoted 
should be inclusive of all taxes, duties and transportation 
charges to the place of delivery specified by the Director 
of Insurance Medical Services. 

Tenders are to be submitted one hour before 
opening the tender. The undersigned reserves the right to 
accept or reject the tender without assigning any reason 
as provided under Store Purchase Rules. The Purchase 
will be made strictly in accordance with Store Purchase 
Rules as applicable to any other purchase under 
Government Department and shall be treated as void if the 
Clause /Rules in Store Purchase Rules committing the 
same. 


Directorate of Insurance 
Medical Services, 
Thiruvananthapuram -14. 


DR . M . BEENATH , 
Director of Insurance 
Medical Services. 


